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Presupuesto 
QCS88688-1: Datalogger CR350 


Código Cliente: 
CIF: 
Para: 
Sr. Amador Almagro Morales 
Unitat de Xarxes de Control - Departament d'Infraestructures de Control i Regulació 
Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
C/ Provenca 204 
08036 -Barcelona 


N2 Presupuesto: QCS88688-1 Preparado por: Jaume Pallares Moneda: EUR(€) Fecha: 10/02/2023 
Código Producto Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 


011068 CR350-CELL215 Datalogger 4 can.analógicos O a 2.5V 
con 24 bits ADC, hasta 6 puertos control I/O, hasta 6 
canales contadores, memoria 50MB flash, USB-C, 
regulador carga, SDI12, puertos RS232/RS485, ModBus 
(funcionamiento -40° a +70*C, incluye certificado 
calibración), modem 2G/3G/4G CAT1 (NO incluye 
antena ni tarjeta SIM) 


011030 Antena 2G/3G/4G 3dB MIMO (para montaje en pared 1,00 73,60 73,60 
o poste), 3m cable y conector SMA 

010596 ENC14/16 Caja intemperie GRP blanca IP66 1,00 502,55 502,55 
(406x356x140mm interno), fibra de vidrio reforzada 
poliester 

010713 MAST MOUNT Kit de sujeción opcional inoxidable para 1,00 113,85 113,85 
montar caja a mástil 

009522 SP40 Placa solar 40W, 5m cable, estructura sujeción a 1,00 391,00 391,00 
poste 

009391 BP17 Batería recargable 12V 17Ah con soporte 1,00 280,60 280,60 


Plazo de entrega: a confirmar 

Condiciones de pago: A determinar 

Precios y cantidades: los precios son aplicables únicamente a las cantidades que figuran en el presupuesto. Otras cantidades 
pueden requerir un nuevo presupuesto; contacte con nosotros para la revisión del presupuesto. 
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Los precios NO incluyen IVA, embalaje, seguro y transporte (a menos que se especifique lo contrario). 
Cualquier pedido resultado de este presupuesto queda sujeto estrictamente a nuestras Condiciones de 
Venta e Instalación (ver http://www.campbellsci.es/terms). La aceptación de este presupuesto conlleva 
aceptar esas condiciones. El pedido del servicio “Konect Global Data Service” queda sujeto estrictamente a 
las condiciones del Acuerdo de Suscripción a Konect GDS (ver 
https://www.konectgds.com/docs/Konect%20Global%20Data%20Service%20Subscription%20Agreement. 
pdf ).Puede descargar los manuales de los productos en https: //www.campbellsci.com/manuals 

Si desea software soporte gratuito para su datalogger, visite la página 
https://www.campbellsci.com/downloads/software-datalogger-support , regístrese y descargue las 
aplicaciones “Device Configuration Utility” o “PC400” 

Si desea una copia digital de los manuales y software en una memoria USB, se la podemos suministrar con 
un cargo adicional. 

Gracias por su interés en Campbell Scientific. 


Presupuesto autorizado por: Jaume Pallarés Bassets 


Total Presupuesto: 3.306,25€ 


Validez Presupuesto: 12/03/2023 
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CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN S.L.U. 
CONDICIONES DE VENTA E INSTALACION 


1. Validez presupuesto 
La validez de nuestros presupuestos es de 30 días. 


2. Relación contractual 

La aceptación de nuestro presupuesto crea una relación contractual vinculante entre usted y nosotros por medio del presupuesto y estos términos y condiciones 
de venta. Caso que se haya acordado alguna variación, se la daremos por escrito, y a menos que nos comunique lo contrario en los próximos 7 días, se dará por 
confirmada la variación. Si nos pasa un pedido sin existencia de nuestro presupuesto previo, la relación contractual vinculante según estos términos y 
condiciones de venta (excepto cláusula 1) se aplica igualmente en el momento que le facilitemos nuestro “Reconocimiento de Pedido”. En este último caso y en 
el resto de este documento, cuando aparezca la palabra presupuesto se referirá al documento “Reconocimiento de Pedido”. 


3. Materiales a suministrar 
Suministraremos los materiales descritos en nuestro presupuesto. Nuestros productos están sujetos a mejoras continuas y por tanto podríamos suministrar el 
producto con mejores especificaciones, pero al mismo precio. 


4. Instalación 

4.1 El presupuesto indicará si el suministro incluye la instalación, en cuyo caso aparecerá el importe de la misma en una partida. En caso que la instalación no 
esté incluida, no son de aplicación las disposiciones de la cláusula 4. 

4.2 Si el presupuesto incluye trabajos de instalación, una vez haya aceptado el presupuesto, le facilitaremos indicaciones de posibles trabajos preparatorios que 
usted deberá llevar a cabo antes de que nosotros vayamos a realizar la instalación en la fecha acordada por ambas partes. Este calendario es sólo indicativo y 
deberá verificarlo por sí mismo en cuanto a la magnitud de las obras necesarias para permitirnos completar correctamente la instalación. Deberá notificarnos 
cuando los trabajos se hayan completado, y si fuera necesario deberá permitirnos inspeccionarlos. 

4.3 Le avisaremos cuando vayamos a realizar la instalación mínimo con 7 días de antelación, siempre y cuando usted nos indique que ha finalizado los posibles 
trabajos preparatorios. 

4.4 Adicionalmente deberá proporcionar lo siguiente a nuestros técnicos que lleven a cabo la instalación: 

e parking para 2 vehículos cerca del lugar de la instalación 

e lavabo y aseos 

e luz y toma de corriente cuando puedan ser necesarios 

e área de trabajo limpia para la instalación 

e acceso fuera del lugar de instalación donde podamos realizar trabajos complementarios como instalación de sensores. 

4.5 Si nuestros técnicos consideran que no se han llevado a cabo correctamente los trabajos preparatorios que eran por su cuenta y han de realizarlo por ellos 
mismos, se aplicará entonces el cargo correspondiente. Se aplicará también un cargo extra en caso que el día acordado para la instalación, nuestro técnico 
realice la visita y no pueda llevar a cabo la instalación, debido a deficiencias en los trabajos preparatorios que eran por su cuenta y que se habían acordado. 
4.6 Una vez finalizada la instalación, nuestro técnico le notificará verbalmente cuando se pueden llevar a cabo la puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento. Su representante puede participar en dichas pruebas, pero si él o ella no lo hace, nuestro técnico llevará a cabo las pruebas de todos modos. 


5. Precios 

5.1 Si no se indica lo contrario, los precios en nuestro presupuesto NO incluyen IVA, ni transporte, ni empaquetado, ni seguro de transporte ni posibles 
despachos de aduanas. Material puesto en nuestra central de distribución en Inglaterra. 

5.2 Los precios que figuran en el presupuesto son fijos y no variarán durante la validez del presupuesto de 30 días, y si desea añadir otros productos, se aplicará 
el precio que figura en la lista de precios vigente. 

5.3 Cualquier precio indicado en el presupuesto para el trabajo de instalación es en firme, excepto si figura que debe ser "objeto de reconocimiento", o caso que 
conlleve un trabajo adicional por circunstancias que razonablemente no pudieron haberse previsto en nuestro estudio preliminar. 

5.4 Si en el presupuesto para la instalación hay algún importe marcado con “sujeto a reconocimiento”, esto significa que no hemos inspeccionado el lugar de 
instalación y que le estamos dando una estimación razonable de lo que es probable que sea el coste de la instalación. Nuestro cargo por el trabajo de instalación 
será de un importe justo y razonable sobre la base de lo que es en realidad el trabajo en cuestión. 

5.5 Si nuestro técnico tiene que llevar a cabo un trabajo que se suponía usted debía llevar a cabo, o tiene que corregir un trabajo realizado por usted, o si 
tenemos que suministrar servicios de instalación y equipos que se suponía usted debía suministrar, entonces aplicaremos un cargo adicional por un importe 
justo y razonable. 

5.6 Todos los envíos a la Unión Europea son DDP salvo que se acuerde lo contrario. Los envíos a destinos fuera de la Unión Europea son DAP a menos que se 
acuerde expresamente otra cosa. Los gastos de envío (incluyendo flete, manejo y seguros) se añadirán a la factura como otra partida. 

5.7 El importe mínimo del total de un pedido es de 65€ y el de una línea del pedido de 6€, que se aplicará donde corresponda. 


6. Cargo por devolución 
En determinadas circunstancias podemos aceptar la devolución de materiales para su cambio o abono. No tenemos ninguna obligación a aceptar la devolución 
de material. No se aceptarán devoluciones de sensores con longitudes de cable especiales o de productos que no figuren en nuestra lista de precios publicada. El 


Página 3 de 5 


(cs) E C a m p! bel | Campbell Scientific Spain S.L.U | CIF: B62496740 | Avda. Pompeu Fabra 7-9, local 1 | 


08024 Barcelona, España | Tel: (+34) 93 2323938 Fax: (+34) 93 2328081 | 
ANA www.campbellsci.es | email info(4campbellsci.es 


cargo por devolución será de mínimo el 15% del precio facturado con un valor mínimo de 65€. Deberá solicitarnos un número de RMA antes de devolvernos 
cualquier material. Todos los gastos de envío con seguro a todo riesgo serán por su cuenta. 


7. Cancelación de un pedido 

Nos reservamos el derecho de aplicar un cargo del 15% del importe en caso de cancelación total o parcial del pedido y de productos estándar que figuran en 
nuestra lista de precios publicada. Podríamos no aceptar la cancelación de un pedido de productos que no sean estándar, como por ejemplo sensores con 
longitudes de cable a medida, o de productos que no figuren en nuestra lista de precios publicada. 


8. Forma de pago 

Mediante prepago u otra forma que se haya acordado entre ambas partes. Campbell Scientific puede valorar extender crédito a un cliente, sujeto a la recepción 
de un formulario de solicitud de crédito firmado junto con los últimos balances. 

Si el pago es por prepago, le facilitaremos una factura proforma para que pueda abonarnos el importe previamente a la fecha estimada de envío del material. Si 
no se recibe el pago, el material lo reservaremos durante un máximo de 7 días a partir de la fecha estimada de envío. Si el pago se recibe dentro de esos 7 días, 
se le facilitará una nueva fecha de envío. 

Si el pago es a crédito, le facilitaremos la factura una vez el material ha sido enviado, o en caso que incluya instalación, una vez realizada la puesta en marcha. El 
pago debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a que reciba nuestra factura, y su incumplimiento generará un recargo del 1% mensual. 


9. Entrega del material 

9.1 La dirección de envío será la especificada en el presupuesto. 

9.2 Haremos los trámites para realizar la entrega en la dirección de envío especificada en el presupuesto, pero serán por su cuenta la posible asistencia y medios 
para la descarga del material. 

9.3 Caso que reciba material dañado o estropeado, deberá comunicarlo antes de 7 días a partir del día de la entrega, y procederemos a su sustitución. Los 7 días 
los marca nuestra aseguradora y por tanto no asumiremos ninguna responsabilidad pasados los 7 días. 

9.4 Cualquier reclamación referente a falta de material debe ser notificada inmediatamente por teléfono o por escrito dentro de los 2 días siguientes. 

9.5 A menos que se haya acordado con anterioridad por ambas partes, el medio de transporte y transportista será a nuestro criterio. 

9.6 Cualquier fecha de envío o de instalación que figure en nuestro presupuesto es una fecha aproximada y no tiene efecto contractual. Haremos todo lo posible 
para cumplir las fechas, pero estamos sujetos a circunstancias fuera de nuestro control, dado que hay materiales que suministramos que están sujetos a 
importación. Si no hemos cumplido las fechas dentro de los siguientes 40 días, si lo desea podrá por escrito cancelar su pedido. 

9.7 Si por motivos causados por usted no podemos entregar el material dentro de los 40 días siguientes a la fecha indicada en nuestro reconocimiento de 
pedido, como por ejemplo por incumplimiento en el pago adelantado según factura proforma u omisión de detalles para la entrega, entonces nos reservamos el 
derecho a cancelar el pedido, y retornar el material a nuestro stock y aplicarle un recargo por devolución junto con otros cargos que sean imputables según la 
cláusula 7. 


10. Reparaciones 

Todas las reparaciones fuera del período de garantía están sujetas a un cargo mínimo de 88€ (portes e IVA no incluidos). La hora de mano de obra de facturará a 
88€ (IVA no incluido). Estos cargos se aplicarán también a materiales devueltos a los que no se les ha encontrado ningún fallo. Antes de enviarnos el material a 
reparar, debe solicitarnos un número de reparación, por favor contacte con nosotros para obtener el número de reparación y la “Declaration of Hazardous 
Material and Decontamination” que deberá rellenar. Tenga en cuenta que no solicitar el número de reparación o no detallar adecuadamente el problema 
técnico del equipo, puede causar retardos y cargos extra. Las reparaciones cuyo fallo esté plenamente identificado tienen una garantía de tres meses a partir de 
la fecha de envío, a menos que el producto siga dentro del período de garantía original. 

Cuando nos devuelva equipos a reparar incluya por favor rellenada la “Declaration of Hazardous Material and Decontamination” que le fue suministrada junto 
con el número de reparación. 


11. Traspaso de la propiedad y riesgos 

11.1 A menos que se haya acordado lo contrario, si nosotros realizamos la instalación de los equipos, y una vez finalizada, cualquier responsabilidad sobre los 
equipos pasa a ser suya. Si tan solo hacemos el suministro de los equipos, la responsabilidad de los mismos es suya a partir de que el transportista los recoja en 
nuestros almacenes. Debe asegurarse de que tiene contratado un seguro de transporte. 

11.2 La propiedad de los materiales no es suya hasta que no hayamos recibido el pago por su totalidad. Si la factura está impagada y consideramos que se puede 
producir el impago, tendremos derecho a recuperar el material en el sitio donde haya sido entregado. 


12. Garantía 

12.1 Nuestros productos están garantizados contra posible defecto de fabricación bajo un uso normal, a partir de la fecha de envío y durante el período de 
garantía especificado en nuestra factura. Algunos productos se pueden adquirir con una garantía extendida, la cual se detallará también en la factura. Los 
productos que comercializamos de terceros pueden incluir condiciones de garantía adicionales especificadas en la documentación suministrada con el producto. 
La garantía no cubre daños causados por el desgaste propio de su uso, ni por el deterioro o fallos causados por una falta de mantenimiento y calibración que 
hayan sido recomendados. Los consumibles y componentes con vida limitada, tales como baterías, relés mecánicos, termopares de hilo fino y desecante, 
solamente se garantiza su funcionamiento según especificaciones en el momento de la entrega. Nuestra obligación dentro del período de garantía se limita a 
reparar o sustituir un producto defectuoso. 

12.2 Serán por su cuenta todos los costes asociados para retirar el producto, reinstalarlo y enviárnoslo. Nosotros asumiremos los costes del envío de vuelta 
(excepto cargos asociados a aduanas) dentro de Europa. 
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12.3 Serán con cargo la mano de obra y materiales que hayan sido necesarios para reparar un equipo fuera de las condiciones de garantía anteriores, y serán por 
su cuenta todos los gastos de transporte de ida y vuelta del material. 


13. Daños indirectos 

No nos hacemos responsables ante usted o cualquier otro que lo haga en su nombre, de ningún daño indirecto que hayamos podido causar por retardo en la 
entrega o instalación, material estropeado o con defectos, o cualquier trabajo o servicios prestados por nosotros, o como resultado de la cancelación del 
contrato entre las partes. 


14. Ley 
Este acuerdo se regirá por las leyes y tribunales de España. 
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